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			ANUNCIOS

			Anuncios particulares

			OSATEK, S.A.

			4796

			ANUNCIO relativo al Acuerdo del Consejo de Administración de Osatek, S.A., de 14 de julio de 2026, por el que se cesa, a petición propia, al director gerente de Osatek, S.A.

			Mediante resolución 2025/1689 de 31 de marzo de 2025 del Consejo de Administración de Osatek S.A., publicada en el BOPV, n.º 73, de 15 de abril de 2025, se nombró a D. Héctor Hernando Bocos, para desempeñar el puesto de director gerente de Osatek, S.A.

			De acuerdo al artículo 14.1.b) de los Estatutos de la Sociedad Pública de Osatek, S.A. y en virtud de cuanto antecede, este Consejo de Administración,

			RESUELVE:

			Primero.– Cesar a petición propia D. Héctor Hernando Bocos director gerente de Osatek, S.A., con fecha de efectos 31 de agosto de 2026, agradeciéndole los servicios prestados.

			Segundo.– La presente Resolución surtirá efectos al finalizar la jornada del día 31 de agosto de 2026.

			Tercero.– Publicar la presente Resolución en el BOPV y proceder a la notificación de la presente Resolución a la persona interesada.

			Cuarto.– Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso de alzada, ante la Junta General de Osatek, S.A., en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

			En Vitoria-Gasteiz, a 23 de septiembre de 2026.

			El presidente del Consejo de Administración,

			GONTZAL TAMAYO MEDEL.
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